— AE 
- MIECZYSŁAW PAWLIKOWSKI | 


przeżywszy lat 70, 


zmarł po długiej chorobie, opatrzony Swietymi Sakramentami 
dnia 23-go Grudnia 1903 roku. 


Eksportacya zwłok na kolej z domu przy Rynku Kleparskim |. 14, odbędzie sig w oobotę dnia 20 D. m. 
o godzinie 3 po południu. Złożenie do grobu rodzinnego w Medyce dnia 28 b. m. z kościoła paratialnego 
w południe po Nabożeństwie Załobnem. 


